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SMEA, MEHRERE 
主要 以 叶片 的 形状 . 色 译 和 质地 为 主要 疯 
AN. FPO) EEA Bos Ay le) An Se RR 
的 花卉 植物 , HAA. 叶 型 或 叶 色 
Hse. 有 的 运 能 开 出 色彩 侠 抠 美丽 的 区 
Se. SHOE FE ELE . 无 刺激 味 戌 毛 来 |, 它 
1] — ABCA TY BA Se SPA ee TFT. OE — 
JE 2 MM SPIT RASS. MAA 
线 、 较 小 的 温度 变化 及 不 良 的 通风 条 件 . 
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Arm, BSTEEMNFZFEFATER. 君子 兰 以 其 端庄 优 
美的 株 型 . 嫩绿 整齐 的 叶片 . 扁 雅 秀美 的 花 资 , RET AFP ZSE, 
君子 宇 于 1823 年 在 诊 非 被 发 现 , 宇 今 其 园艺 栽培 有 170 多 年 的 历史 ,1840 








年 和 一笑 君子 兰 由 德国 传教 士 带 入 中 国 青 岛 , 在 德 租界 内 蔡 养 。1932 年 君 
子 三 传 入 中 国 长 春 ， 几 二 年来， 经 过 科研 人 员 和 花 工 们 的 辛勤 培育 ,使 
中 国君 子 兰 硅 世 界 上 享有 很 大 声誉 。 











(1) 温度 : RFE ل اه فرع ع‎ 1 9-25 © . BEET HCH. FMA 
HERE. BETEZIOCHTH. EKEM. 





(2) 水 分 : 君子 兰 适宜 的 空气 湿度 为 70% 一 80%， 对 土壤 水 分 的 要 
求 是 不 干 不 湿 ， 水 分 适度 。 因 为 其 根深 为 肉质 根 , 浇 水 过 多 , 土壤 通气 
Me. 根系 呼吸 不 畅 ， 易 造成 烂 根 ， 严 重 时 植株 死亡 。 一 般 在 盆 士 表面 
ZO. TH, MEZRA, OBAMA K. 

(3) KR: رو كد عدج‎ RIERA, SSN. SA 
اع جد ون عد‎ REA TAE. SERH 18 39 5[ SL EMM. 

(4) LB: BY BRB, 肥沃 、 微 偏 酸性 的 林 下 腐 殖 土 ， 家 庭 
栽培 中 多 以 腐熟 的 腐 殖 土 与 河 沙 、 炉 灰 湾 、 特 畜 凑 以 100 : 20 的 比例 湿 
合 配制 。 





Ahr an الى‎ 1 
i 1 P 
FALLA E 


召 了 三 种 子 繁殖 从 播种 到 开花 需 3 
Tal, 家庭 极 少 用 , 而 以 分 株 繁 殖 为 主 。 进 人 入 
ENANBETZ. TRA ASIA EF a, 
将 贤 芽 与 母 株 分 离 ， 可 培养 成 一 个 新 的 植株 ， 

)1١ 分 株 时 间 

下子 兰 分 株 多 在 春秋 两 季 气 温 在 15 一 25C 之 问 , 子 苗 有 3 一 5 片 叶 ， 
后 ' 合 母 株 换 盆 换 土 时 进行 。 尤 其 注意 不 要 在 母 株 的 花期 进行 ,否则 母 株 
TREER, 





y 
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(2) 分 株 方 法 

D HHR: BETZA. THAR 
手 竹 开 的 植株 尽量 不 要 用 刀 切 , RE AH FRET 
‘ee, PARAR) BRO, NF 
TAR ERS MEERA, FIT RE. RUN 
FRESE (IHR A). A 
Fie FET Pe or 0 خط‎ SSS O TR, BD ATER F 
Fro. MARSH TR. MATAA. 
若 子 株 无 根 , 要 进行 众 根 处 理 , 以 保证 成 活 ， 
方法 是 ; 将 河 沙 洗 净 ， 铺 9 一 10 厘 米 深 , TAREA. 在 20 一 25C 温度 
Tr, 经 加 一 30 天 ,伤口 处 长 出 不 定 根 后 ， 再 移植 至 营养 土 中 进行 塔 育 . 

D JD: 当 子 樟 工 在 付 株 体 上 生长 较 大 时 , 可 用 利 刀 切取 . 操 
作 前 ， 先 将 切 刀 磨 锋 利 ， 并 严格 消毒 ， 探 作 时 争 联 一 刀 切 下。 

(3) 分 株 后 的 管理 

THER Tia. FRS HRN BE RE a eS. MBE 
KARR. FEREH A. 带 根 的 了 原 苗 可 直接 载 入 已 配 好 培养 土 的 花 
mm. 


u HE JE SR عن‎ 
+ TE A yn 5 pas 





另外 , 取 荆 后 的 母 株 六 应 适当 保 
P, LARGOI Sem, 再 加 党 
Kt, 一 个 月 内 适当 控制 水 分 , 防止 根 
FEE. 

3. RIE E x 


11 温度 管理 

看 于 兰 生 长 最 适 温度 为 15 一 25C ， 
家 庭 轩 养 君 子 兰 , 应 主要 敌 好 夏季 的 降温 与 冬季 的 御寒 工作 , 君子 兰 最 
不 能 忍受 夏季 30C 以 上 的 高 温 ， 否则, HERE. FETA, 甚至 落花 
ER. ERRER YE. MEER, 增加 湿度 等 方法 ,以 起 到 降温 的 
作用 。 深 秋 或 初冬 ， 庭 院 秽 栽 的 君子 兰 应 搬入 有 暖气 供应 的 室内 越冬 ， 
HR = ل وك دا كر لخ‎ 15 0 ， 人 恒 可 正常 开花。 

2) 水 分 管理 

D 水 质问 题 : 一 般 雨 水 与 雪 水 为 大 然 水 源 ， 水 质 较 纯 洁 ， 是 浇灌 
居于 兰 的 理想 水 源 。 老 以 白 来 水 洲 洪 ， 需 先 将 其 存 贮 在 氏 中 ， 静 置 2 一 
2 大， 使 水 间接 近 和 党 土 温度 ,同时 又 可 各 人 免 水 中 化 学 物质 如 漂白 粉 ” 明 
ALS RF A RIESE. 








O STA, 2 
气温 高 ， 要 加 太 深 水 量 ， 
- FRIAR, BPS 
7 时 前 后 进行 . 冬季 气温 
‘ik. AF =F Te aah 
太太 减 暗 ， 吸 水 能 力 较 
=, 此 了 时 要 控制 注水 ,一 
般 3 一 5 ARA. RE 
保持 土壤 湿润 即 可 。 

D 注水 方法 SIE 
“TL UMRE, الع‎ FEI, 





Mia Bk yas 





洲 透 不 洲 泼 ”的 原则 , BER REK”, Br N 
Lam TF, REHAT TERRE., BEEK 
AS R د‎ oe ise Te Bn JAK op MA ORILLA, 
向 不 是 太 量 沥水 从 中 排出 ， 久 之 ， 君 子 兰 营养 
RZ, RASO. RTE. 





3) 合理 施 拒 

D BRAVIA: BFE REAR. KERL FEA E RAO 

HEH. BR. STUHR). -REERKARHITEXRENEF 
T 再 将 有 机 肥 埋 入 花 盆 下 部 , 其 上 再 善 1 一 2 座 冰 厚 的 营养 土 ， 最 后 栽 
ao AIRT Bab EAR E, MERE. 

2 BERBA: 以 温 性 液体 薄 肥 为 主 , 常用 饼肥 【豆饼 、 花生 饼 、 
Ara 蹄 角 等 泡 水 后 施用 , ARR RAS, IPR SKE 
H. ERTEHRERRÄHFLE. BUH HAS, AAMC. 

® 叶 面 施肥 : 可 迅速 补充 植株 营养 ， 常 用 的 有 过 磷酸 钙 、 磁 酸 二 
A, MASTS. ASABE FEA O 1% 0.2% RE, HERR, FR 
BES A. MKS IS, BACK, 

(4) 君子 兰 为 何 来 箭 

夹 箭 是 指 君子 兰 的 花 ， 序 未 长 出 假 鳝 
化 序 未 长 到 一 定 高 度 ， 小 花 便 开放 了 。 主 要 
原因 有 : 

١ 涡 度 不 带 ， 君 子 兰 抽 生 最 适宜 的 温度 
为 20C 左右 , 若 温 度 低 于 15C , 箭 昔 很 难 抽出 
刀 果 发 现 君 子 兰 假 鳞 董 四 起 ,新 长 出 的 叶片 














CP 











PISA (BEARS, 新 长 出 的 叶片 被 花草 挤 压 的 痕迹 1 时 ,要 注 
SERE. ATRAE AEB. AURA EA FE AEE AA LE, dm 
度 不 超过 30'C .7 一 10 ASRS] عن‎ A 20~40 ER, 

D HERE ENERZEN FEINE, FE. AAR 
天 气温 高 . HRS MRSS. AH Rim) E FF E AREA 85 كك‎ de 1 
FBIRIRE. EF HERG EE ERR. MMAR SRILA 
20-250, SIR كت‎ OT IH. IAMS. 

® HEFTE: SPLASH A, EMIR HO GO E 
施肥 ， de AAA, FERRE, PIE paps te. 

OKTH: 君子 兰花 芽 分 化 和 抽 箭 开花 前 后 , EE AD HR, اداع‎ 
加 大 浇 水 量 ， 不 能 让 盆 士 干 透 再 洲 ， 同 时. 可 以 通过 地 面 酒水 等 三 法 增 
MR 9 22 . MATIHSTFE. 

O BERN: MERO A BP زد‎ OT HARTE, IISA, IR 
ASEH. BAM SRE, زر قازر عق‎ A. كر رك لخم جم كر: لم كد‎ ER 
RSM BRT 1 一 2 厘米， 位 进 花草 顺利 抽出 。 

(6) 君子 兰 的 换 盆 

HEAR HRA KHE FH. BR FM, CRA. 保水 性 明显 降低 ， 


ER 





植株 的 生长 状态 区 和 不 传 。 Alb, 家养 君子 兰 需要 定期 换 盆 , RI E 
换 盆 一 次 。 

DARA. KHOR AET IFC 时 进行 (RAW), E 
保证 换 贫 后 植株 有 一 段 较 长 的 生长 期 。 

D Am: 以 透 水 透气 的 土 陶 盆 或 特制 的 木质 盆 为 息 。 其 大 小 以 看 
子 兰 的 叶片 或 植株 的 冠 径 来 定 ， 傈 证 根系 自然 舒展 。 一 般 满 四 年 生 . 已 
HEA TEE GJE HE ARA OEA 

DO 操作 方法 ; (ARMA AEREA. MARR. ME 
ESEH FATTER AB. HER BE ADE. 75 وق عد سبج‎ BISS 185ل‎ 
Am HR Sabi. ARES. SRE RR HR, TER 
Aft. DFA AEE 

a FR: FU BOIS serps, PASH. ENEE A 
一 块 小 瓦 片 庶 住 一 半 , Er En TE, 活 而 不 漏 ", 有 利于 透气 和 排水 。 
am AT, SAS MINA. FEA LIE. 使 根系 伸 直 ， 
洲 水 一 次 。 最 后 待 土 装 至 高 盆 沿 2 一 3 厘米 时 , 再 浇 一 次 水 ,以 保证 土壤 
己 根 系 密 切 接触 ,以免 根 系 局 部 缺 土 . 引起 烂 根 。 换 盆 后 的 植株 要 放 在 
卫 处 保养 一 同 赤 右 ， 再 行 正 常 管理 ， 


4. 常见 病虫害 及 其 防治 


(1) 软 腐 病 

中 发 病症 状 及 规律 ， 软 腐 病 又 名 腐烂 病 、 抹 头等 ， 主要 危害 君子 兰 
EM, AAIR, DER ERREKIA. AHATE, & 
EE E SES ER 
死亡 。 此 病害 为 细菌 性 病害 , 细菌 从 
伤口 侵入 ， 夏 季 高 温 多 十 期 发 病 率 
GE 

加 防治 方法 : TEAMS. 发 
AUK. FASO AAR EE 
ds LAO. 5% AYR RS ARR BR 
Kal, RRA. BRO. SSH 
KERN. 取出 阴干 , 将 
腐烂 部 分 切除 . 伤口 涂抹 草本 不, 9 
eb FRR 15—20 天 后 进行 正常 管理 。 








(2) RIB 

DERT REME. DER MEA ANA AAA, AA 
叶片 出 现 网 形 . غك‎ 9 7220 SR. MH Fla. ELA RA AAA 
物 ， 潮 湿 时 涌 出 粉红 色 液 体 ， 严 重 时 叶片 CAN. MAREA. 
病菌 以 叶片 的 气孔 或 伤口 侵入 .施肥 不 当 或 盆 土 过 湿 均 可 5 起 此 病 的 友 
=> 

全 防治 方法 : 发 现 后 及 时 隔 岗 病 株 ,以 500 插 布津 可 湿 忻 粉剂 1300 
(WR SO RIB Ê zê OT ie MF GOO 一 1000 倍 液 , 每 隔 ? 一 10 天 有 喷 一 次 ， 
ERI 3 一 5 OK, 
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(3) FRA 
DEPARA: 5 2 8512 AENA RARA, ARE 
实 。 发 病 初 期 叶片 出 现 褐 色 斑 点 ， 以 后 逐渐 扩大 呈 不 规则 大型 斑 ， 病 斑 
AA TBA. HERE. HARE FIL. LA Ses, ARRAS 
子 器 。 此 为 真菌 性 病害 ， 病 菌 从 叶片 的 气孔 侵入 。 
四 防治 方 活 : DALLA. EHE, 控制 氨 肥 , 提高 植株 的 
抗 病 能 力 。 发 病 初期 用 50% 多 菌 灵 可 湿性 粉剂 1000 倍 液 或 TE 
y REIL FFA 600— 1000 FER, BRT AMIA, EEM2—-3X, TAR 
TRUE, 
«> 


% 


B F Zet HE قز‎ 





(4) 介壳 虫 虫害 

© 危害 症状 : PARSER, HAA. PIR. BRS 
aT, OMER EERE, WAR. 植株 生长 和 不良, KEME, عم‎ 
重 导 造 钱 整 斩 死亡 。 另 外 ,介壳 虫 体 上 还 分 滞 一 层 蜡 质 ， 不 但 有 较 强 的 
抗 药性 ， 还 可 诱发 煤 污 病 ， 志 是 植物 病毒 的 传播 媒介 。 

O 防治 方法 

SALTAR: Rt. KE, TERRES., 或 以 毛 刷 、 
iE FREER, FRI Bi KIME TEC 

”药物 防治 : 用 40% 氧化 乐 果 乳油 1000 倍 液 或 50% FE REA SAA 
1000-2000 倍 液 每 7 一 6 天 喷 一 次 ,连续 喷 2 一 3 次。 注意 有 虫 定 的 部 位 
ES FRE Fl ۾‎ 











Parse 
a ER ES EE EER 
Siam. AENA 
Si. SEF Ls 
[Tt] E E e, ca 
iH. NEE, t 
4 te. 0% 
Es HS AE 
Em, SSRN, 
食用 . Riv. ee. = 
2+—B, Fee 








ARETES 
ARIZA 


FAE, BME كر قرخ طلا كد‎ Siar lis. BII ER, RE كا‎ PARMA 
MARSH IA, Avia. 


|. wap RFR 


(1) BARAAPS 
D ERPS: MSE 
ESHER RA, 

”前 我 国 栽培 应 用 最 广泛 的 种 
E, 其 叶片 肥厚 多 为 , RA 
tê a She. mel EÊ A 
BRIA, MITA FEK, 斑纹 逐 
BAA, حت‎ 29218 ١ RASS 
Mm, ERRE, Bar, Ar 
绿 有 刺 状 小 元 , SAGER. TE 
Be KIR EREN 





TS SA 





O RUER: SHREK, AGES, BASE, TESHAR 
化 ,时 片 细 。 二 短 艇 牛 于 革 秆 上 ， 叶 缚 缺 刻 明显 ， 叶 色 银灰 或 暗 绿 ， 叶 
BEDS TEAL, MRR 

O EER: ERASE. PHAS, TIRS, 2E, 0+ 8 
TEMAS, AW, 叶 呈 交互 对 生 或 摆 旋 状 排列 , 叶 肥 厚 多 汁 , ARE, 
上 有 淡白 色 斑点 ， 比 库 
j E SSM E OA FREE 
和 明显 , 随 叶 片 生长 , 白 
GRAMS, 14 
Ae), ع7‎ 545 

O BEER 又 称 
BABS EMP. E 
E. Hay, £ 
螺旋 状 排列 ， 叶 呈 半 直 
FRFR HATS, 
叶片 上 有 美丽 的 斑点 斑 
oe, MER, AA 
Té. 











(2) Wie = 


DD REES: 又 称 帝 王 锦 , HERME, EHRE, RRA, 
短 生 型 ， 叶 上 下 面 及 叶 缘 具有 白色 锯齿 如 同 木 雏 -- 样 ， 叶 尖锐 组 ， 较 耐 
FR, 

D gies: AH OTA, HERE, ALIS AAA MEER 
Et, (RAO. Ce Rl. 


2. FIAT E 


(11) 分 株 法 

PSE RHR, 其 根部 会 发 出 大 量 小 苗 , IU ARNO E AA A 
El, HER ERR. SHRM PEA. SHER. ARTE RAS 
SAH, 也 可 直接 从 
EER | BM كر‎ EE AR 
ERR LE ê E بن‎ | | Fede, Fe FLEA 
| FEE FE, 这 样 分 由 
A). EBS BR AY 
te FA, Ti BAN Re Og BERR 
生长 ,并 有 利于 骨 发 小 
Eo FF FR Fr ê BÊ ÊÊ A 
气 , 分 株 后 要 在 太阳 下 
适当 上 晾晒 根 勾 ,同时 要 
咏 止 损伤 叶片 ,如果 | 
HARÍA. 1514 0 Er 

合 后 髓 定植 ， 








(2) Hk 

FEA Ay FE ذخ‎ 20 RS ES) FUE TREE BRE, 
SHRI] eb. RHR Et, BTR ع‎ GR ERD ORTE, 
APPRABUt خر‎ , BARMERA, ADT ARMOR. 4 
FERS AME, 夏季 一 大 , 春秋 季节 2 一 3 天 , 然后 再 插 于 基质 中 
EEK, MERA, 一般 20-30 天 吕 生 根 ， 青 移 至 阳光 下 正常 管理 。 


库 拉 索 芦 蔡 


PERI 
HR, = د‎ 
Hai, EKE 
mee ناته‎ 
FMRE, SEE 
降 至 5C 时 , Bis 
FE. FIC. Fi 
MM, BR ناذا‎ A 





Bit FRR, Ballet Hk 
(EN EEK 
ik, BEAMS. ate. 516+ 
RAIK, GG SRAM. HF 
# FoR FF , BI RFE, TARIA. Hl 
水 良好 而 又 富 含有 机 质 的 沙土 中 生长 
最 好 。 

[2) 培养 圭 

aJ BERAN + ER, 有 机 堆肥 FASE ê E 
园 土 或 河 沙 按 一 定 比 例 混合 , RAF 
分 的 腐殖质 和 肥力 ， 保 证 通气 、 透 水 、 保 肥 、 保 水 良好 ， 

(3) be 

上 和 盆 前 先 要 选择 大 小 适中 的 泥 盆 , BEEK. 浇 水 后 , 很 难 见 干 ， 
造成 根系 腐烂 。 若 株 天 贫 小 , 则 根系 不 能 自然 舒展 ,形成 “ 挤 脚 ”现象 。 
上 例 时 先 用 瓦 片 执 好 排水 孔 ， 再 放 一 层 较 料 的 培养 十 ,同时 放 入 几 片 马 
BERATER, SERRE. ARAFA. 
Lee ESRB. 

(A) Hee 

SEA KR, CERRAR BEN, TIGER, HEA) 
适中 的 幼 株 上 贫 ， 新 上 贫 的 植株 要 节制 浇 水 ， 以 防腐 烂 。 芦 芒 生 命 力 极 
3, 虽然 上 贫 初 期 叶 睛 会 暂时 机 黄 , BR RIC. 地 上 部 分 马上 返青 ， 
叶片 重新 变 为 翠绿 。 





are 








(5) HB SEE 
DAT: PRESK, AMTS, 最 怕 积 水 ,一 旦 丙 水 会 导 
uch. EIN, FP RPE, ， 庶 控制 译本 次 数 。 总 的 原则 是 : FER 
Ba, TPAD. AK ISR EN OR ERE, 冬季 应 在 中 午 ， 入 秋 





IT 





pt E Se Fae لح‎ 











后 逐渐 控制 洲 水 ,冬季 口 放 
到 向 阳 的 穷 间 里， 室温 维 持 
ESC E, AHMEHT, 
即 可 实 全 越冬 .。 

DO HR: SS Bice 
SER, EA AA 1G N 
Ber, RBS, CERA 
MIE AXA, ROR. TR 
it, BES HAF, ¡BA Ez 
ERA As AAA 
TENT ل‎ BER 
TAR SEX SR BORA o 

a 光照 : PRR HHX 
FE, HAKEN, HA 
BES, FEE, ALA 
TE fa) Shae, BE FASE 
Fog AF, a dH E Ê 

a 其 他 : PARK 
摘 叶 片 利 用 后 , 余下 较 高 芭 秆 影响 株 形 的 美观 ，o 吕 在 葵 秆 四 周 间隔 E 
Pm HJR, SPOT BERL, NF RE E. ERRA 
株 ， 可 采用 断 兰 大 掉 生长 点 的 办 法 (PSR RERMOMS EK, FF 
T., 


A. 75 جل ود الا‎ ERER 


PRTA ARARSA., رلا عق 22 و على د خر‎ FDA, A4 RE HF 
HEH, HERRERA. SARIS At PS RHR. 

中 发 病症 状 与 规律 ， HARTA P+ eke, BARRE 
病 斑 ， 病 手边 缘 蜂 放射状， 发 病 丘 期 ， 病 斑 长 有 许多 黑色 奖状 颗粒 。 此 
RARE RE, KENN ARS. SAPS. 

DO 防治 万 法 EMBAR OAK, CK, 一般 不 用 药剂 防治 ， 
مق‎ Se زد ذا‎ REDE 75% 百 靖 清 可 湿性 粉剂 800 倍 液 或 50% 多 苗 灵 可 湿 尾 粉剂 
OO 信 液 ， 注 意 喷 药 后 要 咏 一 段 时 间 再 采摘 叶片 利用 。 





三 、 天 南星 科 花 震 





x eS Fl FE pS LH Fy 


中 的 一 大 家 族 。 未 科 植 物 大 多 


O ERA BITES ae 


iL PPS iN. EFT FAT 


Fit, I PAREMMASSA, 


00 4 = | A 


SU, Bea Se. HHL 


E , جل‎ 227011 PRS A, HN 


= — 


可 


i ae. SPAR. He, 时 

+ re. 多数 叶片 AAA 
ITAA R RH. ACARD PPR 
处 是 其 “ 佛 焰 花序 ”， 其 有 一 个 粗 直 、 ARMA. EEEH, 
上 部 为 雄花 ， 下 部 为 肉 合 ,花序 基 部 还 有 一 片 叶 状 的 佛 焰 上 苞 片 DEZ 
BRIE, AFB AR. RAM. 


7 7d 
E FEA 











les SS =} TE 


ERE RAE RT RF 
m, mimik. APR Kir 
长 适宜 温度 为 20 一 28C, 冬 
季 室 温 需 保持 12C AE. $ 
Dl) Fp SEAR ie A ERA SE Be 
沙 。 要 求 较 高 宇 气 湿度 ， 忆 
ف ناد مك‎ St, 多数 品 种 可 第 年 
FF BÊ êk EE, 短 时 间 强 光 
215915 MEA RÊ. = 
AGO AL, PAM, Sax 
力 强 的 酸性 属 殖 土 ipH fÉ 
5.5 一 7 了.0}， 生 长 季节 较 耐 
Ae, OSHA FOF Se, Y 
(RGR EA 12 22 LEAF. 


2. RAR RR 


(1) FFE #E2A 

xj AA te ل‎ Ê 076 
A. 在 每 年 5 一 6 月 间或 9 月 
份 进行 , 自 节 下 0.6 一 1 厘米 
ah TÆTT, 一般 保 证 插穗 
有 2 一 3 节 , 先端 留 2 核 叶片 . 
AT BOS A, A 
ARE AH ERTA] 1/73, SR 








FEN. HET, 
温度 为 20 一 25C ,经 15 大 
左右 即 可 生根 。 15) FER 
ARA BAHR, 
2 一 3 天 换 水 一 次 , 符 基 部 
Eta n ITRI. 

(2) 分 株 繁 殖 

月 中 下 名 新 等 生出 
之 前 结合 换 盆 , 将 多 年 生 
a TRA f, FL So) BB Ge 








+, FEAF ARE N DIRS HM, EAA SAR 3 MEME, A 
a LER. EA, Ferner, MARE, 





E E hpt 





3. FEMP 
HA 

(1) 盆 载 基质 常用 腐 
BL. ERIK FEN 
جو جه‎ ATE ORS, 排水 好 
的 酸性 肥沃 土壤 。 

(2) 生长 季节 应 保持 
SCHERER, FEE x 














EF 1 5 C 时 进入 休‏ يدح عو 

PEERS, BOE‏ رع 

FF RE EH RE. 
(3) 2 EME AEE. 
| - . 般 春 、 夏 、 秋 三 季 需 遮光 
50%， 冬 季 可 置 于 室内 明亮 
散射 光 下 ， 沁 其 是 叶 色 艳丽 
或 布 满 斑 点 的 品种 ， 适 度 散 
射 光 照 ,更 有 利于 彩 斑 艳丽 。 
FHEA, MAPEK 
30"5, FEA, 否则 过 
HEFE. 








22 AAA 


21,725 I اغا‎ eE 5 
ER, EHRE, 
ARRA. 引起 腐烂 。 冬 
= (ARR, BAU py 2b FEK. 保持 
fh ل‎ SH Bo], ARE, 经 
E FA FPR SENTER E , BE 
FH RE RR. 气温 过 低 , OF 
面 易 干 燥 , A 
ME BER 






FE E A 


) ك‎ | 25 APES RAR. 
ff, REE, 植株 
HP ee IA, E, El 
= BY PRUE FE AE AAR St 
供应 ,每 2 周 左 右 施 淡 肥 
BOT 1, MEM 
E E A 
bite ly E FE 22 

(5) 生长 期 间 要 求 
RUE FE RA, FEK 
ara, REIR 
HAIE | BALE © 
MERK. R Eok 














Al 


{ 


=] 


5 


Js, BRK 














A, ANZZSENRERR. koh, BAR 
RAR 1 HA 1 RBH ER, 

多 防治 方法 :” 浇 水 要 掌握 见 干 见 湿 
的 原则 ,如 因 浇 水 过 多 引起 茎 腐 病 , 应 将 
植株 移 至 通风 处 ， 以 农用 链 喜 素 1000 4% 
液 涂抹 伤口 ，2 一 3 天 涂 一 次 ， 连 涂 2 一 3 
次 即 见 效 。 若 偏 施 氮肥 , 则 叶片 肥厚 卷曲 ， 
失去 观赏 效果 ， 若 施肥 过 量 
NIRAS ê, 时 缘 枯 焦 。 四 
此 必须 合理 施肥 , HEE RAE 
钊 比例 庶 为 1 : 2: 2, REA 
0,4%, 10-18 AM, A 
IH, 

(4) 虫害 

FALH HB, 介 
RAE, TAREA EE 
虫 剂 防治 。 


| 








种 


BEREIT 














5. FF WL ae Af KA! 

CV) CRAPA TAS, RS, AMAT) 

TR HFEF HER, 节 问 分 明 似 竹 ,， ARAS 50-60 ] علا‎ , HE 
RERE JCF, 夏秋 可 自 叶 腑 抽 生 肉 穗花 序 , 苞 片 为 浅 绿色 。 它 喜 阴 耐寒 ， 
勺 天 南星 科 植 物 之 最 ， 越 冬 时 温度 在 0'C 以 上 不 会 受害 ， 常 年 栽种 于 半 
阴 的 军 内 生长 良好 , 怕 阳 光 直 射 .通常 采用 分 株 或 夏季 用 蔡 尖 插 插 繁 将， 
EIR, ABATAZA, 

(2) ASRS (AFTER) 

ZIEH, EYEKU, MRE 1 米 左 右 ， 为 草本 观 叶 较 高 大 
Lo 叶片 多 群 聚 在 荆 秆 顶部 , AMIR, KEEL Lee EA 
的 局 色 或 黄 名 的 斑 块 。 本 品种 耐 阴性 强 , 越冬 温度 须 保持 15C 以 上 , & 








METAR, EERE 
HESA, 生根 容易 , 其 汗 
WHS. TERANE. H 
0% LR A E 
花 叶 万 年 青 【个 粉 叶 )。 

(3) ABF (EME, 
ES 

5 .ل © د جه عد عد 
厚 米 或 更 高 。 叶 有‏ 25-50 
Ki, MARBLE, HAK.‏ 
RHE SMR. AM,‏ 
白色 或 绿色 。 植株 耐 阴 、 耐‏ 
x EH, RHE ESEF‏ 
多 采用 春 末 夏 初 升 花‏ 。 "8 
后 分 株 或 人 工 授粉 后 播种‏ 
繁殖 。‏ 














(47 FEITE (Or) 

REIF. 株 高 30 一 5 厘米 , th THERA, 0 十 盾 形 或 心 形 ， 大 
小 不 一 , 有 细 长 叶柄 , HEERES EAR. 观赏 价值 高 。 喜 湿润. 半 
PAR RACK AR, AIR, وكام كك‎ SUSE 156 时 进入 休眠 ,叶片 
fhe. ASSEN SEA BR, FAT ج77 1[ 2 جها جد‎ , KEEFE 
t. 2 56 1820-1222 2515 , GHD, 

(5) 天 叶 花 烛 (21S. Zur, Ei) 

AZ. 
i Sy 40 一 
50 J ع‎ , 0+ 
片 革 质 ， 叶 
Mint, 1 
tê ê EH , 
Ta GA ARE, 
长 约 10 JE 
A. AR 











E EJ ع اهيا‎ af m 





红 、 粉 色 . BEF, WER. ENE, ASH. TER, WE 
半 阴 环境 ,开花 需 适度 光照 及 温度 ,过 阴 或 温度 过 高 过 低 MEF 16" HR 
mat 75C) 开花 少 或 不 开花 。 其 作 常 见 品种 有 火 视 花 、 水 晶 花 烛 。 


(6) RIT AR #3 
ê 29 218 ١ 其 上 生 有 5 一 6 格 箭 形 盾 状 叶 , 叶 缘 具有 5 一 7 个 大 型 缺 刻 ， 
每 个 齿 牙 部 分 正好 与 一 主 侧 脉 相 连 。 叶脉 银白 色 , HARARE 

















的 银白 名 环线 . OA وار‎ RE. SAH RS EIN BA PEARS, 但 耐寒 性 稍 弱 ， 
SS mA IC, Rhee, Antes. 
(7) 鱼 背 竹 EE, SHE 
SESCRAMRA. WERE +, RAD AMIR, SETH, 
B, TEAR BARMAAIR, me QI, RIFLE, 


ARRETE, AAA, SHO 
TAR OA PARE 3-9 ~ 
11 条 大 型 缺 记 。 栽 培 多 年 的 植 
株 下 部 叶片 易 脱 落 ， 露 出 光 舌 
HAYS FF, Chad Oo] aS FF FE 
FR SA Sinem. 湿润 , A 
ME, Sint Sma. (EF 10°C 或 
م‎ [ 32 1212 , BME. SA 
NOt. AT, Wake, 

(8) ESE (SPA) 

fe GA 20 -- 30 EK, I 
ar, “Ef. Of thie 











大 叶 花 地 


8, HIRFERSENA, HERFE,. Saa. MWR. MA 
NE, BIETET IISc, 

(9) ARES (AM. Br 

SPRACHE. BEBE, 20, NAPA ER, SHAN 
RER, RA, AXE. IAEA, KERNE. 需 立 支柱 或 图 腾 柱 
tL. BUR. PALA TIA, SU AMSA TE, P 
DEEH ARD, MEME TE. AMS. A Sine PoC Ra. 

Rte RAME FN ERE, SERA ORTE), ATEM, 
fl SAS. SERRA. ESRB. REBT. AE 
EAR , 





0) RE (ASE, ASH) 

BASH, PERRA, SIHERESTERHEL 【 即 毛竹 外 
扎 棕 丝 }, 形成 绿色 圆柱 状 或 重 盆 . 瀑布 等 多 种 形式 .其 叶 心 形 光亮 , H 
PAAR MER. 适 于 半 阴 栽培 。 室 内 养护 应 置 于 明亮 散射 光 处 , A 
射 光 易 使 叶片 变 小 ， 色 泽 暗淡 。 喜 湿热 环境 ， 越 冬 气温 需 高 于 5C 。 长 
斯 室内 栽植 . 基部 叶 易 脱落 , 可 于 5 一 6 月 份 重修 剪 更 新 , 再 发 新 梢 。 其 
他 常见 品种 有 和 白金 葛 、 心 叶 绿 昔 CDR) 等 。 

IN RE (Baie, KAARE) 

多 年 生 常 绿 草 本 , HN Sete, 叶 常 呈 
AAT AR, 成 年 语 . 枝条 第 长 为 荐 状 . 节 部 常 
EA TER. 叶片 上 常 有 各 种 和 白色 斑纹 . E 
叶 色 较 浅 , 室内 养护 时 . TRACE Bb 
而 产生 不 同 的 观赏 效果 。 喜 半 阴 . 高温. 9 
mip. (BRI BAA, MARK, 

株 形 松 散 . 繁 殖 简 易 , 打 插 或 水 插 极 易 生根 。 \ 





F 


四 、 一 m 红 





SANAR. ERE. THEE, EA, AKER. ARE 
= HAE Kk. 其 花色 艳丽 . 花期 极 长 , 且 开花 正 值 圣诞 节 、 TE, 春节 , 是 
Aa. Be pr 


健壮 的 一 品 红 植株 





1， 有 形 术 特征 与 生态 习性 


(1) 形态 特征 
— HIDE. 2245. Hal. RÄT. Mh, 0 
+, MEIRA, METER TONEKE. SEAM, AES 
RIE, AERP MWR. NEMA. SPIRES, feels, MT 
SFr, Hale. ME. 











主要 的 园艺 品种 : 

D — mA: EMPRESA SAF. 

O BF}: 董 顶部 总 苞 下 的 叶片 呈 粉 红色 .但 色 洋 不 鲜艳 。 

O 重 办 一 品 红 : 茎 顶部 总 苞 焉 叶片 与 狂 化 的 花序 形成 多 层 办 化 兴 ， 
Zar, AHA. WATER. 

12) 生态 习性 

— SO APY SRS. 喜 温 上 暖 湿润 及 阳光 充足 的 环境 。 相 株 
HEHE, 冬季 室内 养护 温度 不 得 低 寺 15C , 以 ‘5 一 18'C ABÊ. Bea 
ESE E HEME AEE, BYE Reha eae SI. 


Sc 
fr 





一 品 红 沪 典 型 的 短 日 照 花 
FE, ‘Ae E PEE ION 
A .温度 高 于 1]8C 时 开花 ，。 
对 土壤 要 求 不 严 ， 和 但 以 排 
KAF. RTA KESER 
ME {pH AB} 小 质 壤土 为 
lk. LIER EAR E 
均 可 导致 落叶 。 


2. SR Aik 


(1) SBS FT FA 

D hashi: 以 5 - 5 ARAMA, AFERRA, FH 6-8 
厘米 长 、 有 3 一 4 节 ， 去除 基 部 大 叶 ， 留 下 的 小 叶 草 去 一 半 ， 再 用 清水 洗 
去 切口 流出 的 白色 乳液! 乳液 易 堵 塞 切 口 , 使 切口 归 水 不 良 , 影 攻 成 活 1， 
EAER RAE., Bla. 

© IT: EEE ل‎ RE 2 11 جل يا‎ HEN. EEE. 
HO 5[ 22 BRO. 190 7A كم‎ SS A, 以 提高 成 活 率 ,。 打 插 深度 为 4 厘 
XE, ARAH, RARE 20"C ,经 常 喷 水 ， 约 20 天 可 生根 ， 

(2) ER 

ER FREH 
TT. SRR ET ARSE 
PR EEK 10—12 厘米 
TEIA, لا إل‎ Be ERA 
ARTE FRE FHF 
入 干 的 培养 土 中 ,每 党 
岳 1 一 4 株 , 1 天 以 后 才 
TAR. SMH RE 
建 相同 .这 样 生根 成 活 
后 可 不 用 再 称 栽 ， 

(3) 水 播 

5 月 中 名前 取 当 年 
ARA dS IO 
RK, 在 节 下 1 厘米 处 前 





ed 








y 








KM. FH 2 - 3 片 减 掉 一 
HF. FG LTA 
(BAR) ABBA 
BET (a). 
7K Se FA oe كلم ير‎ DA 
E RR SE E 
BL BA ap ah 3 — 4 HRK 
= AR, 20 RA Av itt 

根 。 — se Fr df HG = th 

. AAS BE 


(1) 分 栽 


لما the A AT -ls‏ الى لبن Se 0+ rm TZ‏ يم 190 115 الك FF FE zf Eh E‏ مد 











(4) 花期 调控 

利用 短 日 照 处 理 ， 可 
使 一 品 红 提前 开花 。 一 般 
下 午 5 时 至 早 8 AECA # 
理 , 每 天 8 一 9 小 时 光照 , 进 
AB 18326 AL, 532 
加 空气 湿度， 温度 保持 在 
25C 时 ， 和 多数 品 种 经 4 一 
50 天 可 开花 , 遮光 须 严 密 、 
目 必 须 连 续 进 行 ， 不 能 间断 ， 百 则 前 功 尽 庄 。 给 予 长 日 照 可 延迟 开花 。 


(5) RAÊ 


JAHE, — Re SEA AR. BARRIS 4 A Pea E 
=, PSSA. SRE. MRNA, BB. EZRF FPF 
在 留 下 枝条 的 5 厘米 处 短 截 ， 以 促进 新 枝 生 长 粗壮 .一品红 在 生长 期 间 
必须 有 充足 的 光照 ,光照 不 足 , TRADER, PERS, SER 
强 光 暴晒 及 大 雨 冲刷 。 生长 期 间 摘 心 1 一 2 次 , RA A. — MEL hi. 
每 年 10 月 上 中 旬 应 称 人 入 室内 载 培 , Perk. PIE eas, 室温 保持 在 
نا لا‎ ， 夜 间 不 低 于 15C , 否则 植株 生长 不 良 。 

(6) 一 品 红 的 矮 化 处 理 

一 品 红 生 长 快 . 节 间 长 ， 当 年 生 梳 高 度 可 达 1 米 以 上 ， 不 公有 影响 标 
BAM, MEARS, TRA RA REE: 

D Bite, 6—8 H 
份 ， 当 新 梢 长 到 15 一 20 FE 
AAT, FRE RRB TRAST 
AK, FAFA EB 
At. Whee ee (Pe, DER 
Se. TERRENAL. 将 强 枝 
ALTE]. 5542 ALTE HIB], 
JE iy 2S ae SAF Sate. 
ESE KHE. FEN 
20 KEE, METE RE 
KHIERKAHAH, 5 
NAT, 














a 摘心 : 6 一 8 月 份 每 月 打 硕 一 次 , FEHER FT EI - SER, 
HSA. =. 

O 适当 控 水 控 肥 ， 可 避免 徒长 、 尤 其 在 秋季 生长 定型 之 前 。 

a 生长 期 间 ， 植株 叶 面 喷 布 浓度 为 0.4% Ne, Bie ISAM 
一 次 ， 共 喷 4 次 ， 可 达 矮 化 的 目的 。 








ON وار الا‎ ER 其 防治 


一 品 红 易 感 梁 灰 老病 。 

I ARE 

表现 在 组 织 腐烂 , a E Si o F FE 
先 发 病 。 

(2) 防治 万 法 

灰 埃 病 多 由 低温 或 阴 湿 所 要， 栽培 时 应 慰 持 通风 透 光 ， 尽 可 能 使 温 
Rae IOC 以 上 。 若 发 现 病 株 , OBRA AAA A, FEE 
PRE AECA AA. 





hm 





ê FEE XIRE SR. AONBZSHEFRERE RATEN, AUT 
E, OB SSH. DERE, REFFETER. HEER TH 
(SEL. KEPER. 已 逐步 成 为 室内 垂 趾 花 开 的 新 宠 。 








Ê ko KRAL 
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| . 171 SAFES EA زد‎ E 


(1) 形态 特征 


ie 2 SMAAK, 最 发 可 达 几 十 米 、 靠 节 部 气 生根 构 绕 于 其 
他 物体 上 BIT a+, EEE TEL. 并 且 在 同一 株 上 叶 型 变化 多 
梓 。 叶 面 瞳 绿色 ， 叶 脉 黄 白色 . 0| 面 成 花纹 状 。 花 序 球形 伞 状 ， 庆 细 长 
D, ESAE, 各 部 具有 和 白色 星 毛 。 花 期 在 7 一 8 月 份 。 常 青 芯 常 抑 部 


种 类 型 如 下 : 


Mm ‚PATE EB: 
D zZ Herr: 


FIER FT TE a 


D BLOT AS RHR: 
DO FIFA: 
5 EL BR: 


(2) 生态 习性 


Opes, Obie se, 
OT ON) ASRS, spec aR, Hh TER E FE 


TEHA HER. HE TETA EHR. 
叶片 边缘 为 不 整齐 的 淡 黄 色 ， 秋 后 变 成 粉红 色 
ITA SR. WARRE. 


TRR TREUES., WE, BARS. JOCA 
MIR. BRE SIR, AAESSCNEN 0+ خر‎ EEE, EKE FEF: SH 











> 








١ FERE SEEKER, SCRE AR. Be. Seki‏ مار 
HTA, AEE TET. Bek ARI, MIRAR AO, 18‏ 
KEINEN, PUE AE AY FF RHR AE.‏ 

2. KAT 


(1) #7 Hh $38 

AI SE eS OT E A Rb Aha. 
By ER =e OE AIR. fa Am 2061| A, BADR BASE 1/34 
R. AKE. ARSE SEREM, WT BAe. 18 3+ 18 ا‎ 2278 14 
ARR AA Fane HEKE. BERME, Fb a. AR. DR 
it. SAK, HARI SE. 





HE oF FE 


(2) 压条 繁殖 
HIDE, DEAE TL. ATRAER, UN EY 
下 ， 另 行 栽植 成 株 。 
5. ERISA A RRR 


I 栽培 形式 

D ERRE: TERMI SOR, MRS Bs, ATH 
FREI, FEI RI aR. RRR, 

O BABAR: FBERHBERHAMEKSETE, EMIR 
Meek, PEA, 供 其 攀附 , 3د‎ 2> 2 EA, 可 自由 活动 , & 











/ 
E 
: De 
= 


feet ER eu 





ER Ê FE EF IEE EA FE. BAS. E E fi 
ang, KATH, REF, 

D 室内 垂 吊 : MAARA ARER EA., AAS eS DF 
ET, ER, BOLA, RET., KIEL. BHBRTE A 








HUTA RA RPM RON HERE, OHS RAS FM FRE. 

(2) 养护 要 点 

DAD: 常春 膝 喜 湿 ， 生 长 季节 内 应 保持 贫 土 湿润 ， 并 每 关 进 行 
OT HEK. 使 空气 温度 达 50% 一 60%、， 冬 季 要 减少 浇 水 次 数 ， 但 也 不 可 
IT, 

O BEE: 春秋 生长 季节 应 每 2 一 3 PERE AREA, Hn Sa 
He ae UE. 以 免 叶 面 上 的 花纹 、 斑 块 等 褪 为 绿色 , 冬季 则 停止 施肥 。 

O 光照 : 常春 芯 富 内 养护 时 要 求 光线 充足 ， 尤 其 长 年 室内 养护 的 
植株 , DR TAD, 以 使 多 见 阳光 , 这 样 植株 节 间 短 , 叶 型 一 致 , 叶 
色 鲜 阳 ， 但 忌 强 光 暴 晒 。 笨 季 低 温 易 造成 植株 落叶 ， 只 要 荃 蔓 水 受 冻 ， 
次 年 春暖 重修 剪 一 次 ， 茎 蔓 下 部 可 再 发 生 新 芽 。 

O EY: PAREZA. MRS HSL. MAME. + 
ME TAF, tho] Iie tk E. 构成 三 角形 , 动物 形 , ESAR, 2 
型 万 于 。 


4 WL REALS 

Poe RR DERBARE. EAREKE SEMA ETE PE, 如 因 长 期 
PAR ADA. 使 植株 生长 不 良 。 常见 的 虫害 为 介壳 虫 。 红 
ASK. IEE, OP AMMA كذ قا‎ 








MABHEIE 


u "Ei 
2 


= 
+ EA A 7 q üe | = ti re | $ ha . ين‎ = 要 I 
RUA SE Fh ah ERS. الغو حم جز‎ MEHR. AT RER m . 









ERE ERE 3 2 ,其 já i A E FE f KET. 
ARIA 2-8 EEE. EMR REEL MAMAS AM Hi 
TE FT. 





|. 形态 特征 与 生态 习性 


)1( 形态 特征 
WAR Se ANE SAH. 其 叶 色 变化 丰富 , FL BRK 
等 华 ， 有 的 叶 面 还 有 纵身 条 级 或 横向 斑 市 ,叶片 基 生 , 通常 排列 成 莲座 
عرلا‎ 大 部 分 种 业 叶 基 相 互 划 全 ， 形 成 一 个 和 不 漏水 的 杯 状 结构 ， 成 为 贮 水 
qe. HF رق ع3‎ 3 HU RR" RER, 主要 生长 在 叶 基 部 , 起 
+ PRU AR BEA FR. ASA RRA MA E PSK, ASEM 
iW. SIN HASRET. REMOTA tE EAR. AMAN HE 








ZUBE, EREFE EUT AH, RATE, REME (EIER 
Sh), BPE A RA KH Oe. 常见 的 种 类 与 品种 
有 : 

O SHB, RIMMER. MRS. ZEW. ERIM. 
HRE, EA. RRO. 有 虎斑 状 银 和 白色 横 纹 。 花期 为 夏季 , m 
RER. Batu. SAREE, NESE. APA 
的 温暖 环境 .生长 适 温 16 一 22C ， 冬 季 体 限期 温度 不 应 低 于 5ec。 

O ERE: KEDAR, FAAR, JARAN ORE) 的 一 
Op AS meh, HEIR. 时 片 中 央 绿 色 . 叶 缘 乳 黄 或 粉红 色 ， 高 
出 叶 失 的 顶 生 穗 装 花序 密集 成 卵 圆 形 , 花 谢 后 结 成 带 红 色 的 果实 即 凤 好。 





ul € ide E p حت‎ dE 2 
RSL AT fe FTO) ZRH 





SAMA. DABS 
成 时 上 月 上 美丽 的 色彩 减 
99 , 生长 适 温 为 20C A 
石 ， 越 冬 温度 10C. 
D ARIE: NE 
TEAR, KERN, 
= Big, Maker. 
BA. MAR ELE. 
E. ABI, MÁ 
ers, taba £ 
MA, FICK. E 
EHH. BAHR A 
Wrest OP AA, BP FET 
RMA, HPA. 





IE ê BL AL 


喜光 照 充足 不 耐 阴 ， 越 冬 温 度 OC, HHBE, DRESS. 
O RIE: XHHHATE, FHAN, HIESS, $E, DE 
TA, BRA HOSES FERRO} FAR, SW SMH TE Ek 





wo. 
1 





Th eR en COU AK TEE 
片 及 靠近 花茎 基部 的 数 粮 
叶片 呈 深 红色 ERA, 
PARR AA Cea SC. TE 
E, 越冬 温度 顷 趟 低 十 
12°C, EFHHENRE, 
应 月 生根 粉 处 理 ， 

© 彩 叶 凤梨 : 又 称 五 
FAH EAN. علد ور‎ Ê 
AE ROT خم‎ PEE, OT A Be, 
KERMA FEA Owe. 
ACE., A A ASA. 开 
花 时 靠近 中 心 部 分 的 叶片 
EME, TE EIT AM 
中 开放 . 花 小 . BRE, S 
Hk, BAe E 








RR ERT ¥ 





AU‏ ر مر 


(BHR, HERAS T 15C. ROR FH, 4 مر ع ويك عل‎ 


ED, TME. 
ATENAS, AH, RHR 


© RRA: XERE EAN, 
叶 太 柔软 光亮 ， 绿 色 杂 有 此 红色 ， 靠 近 基 部 紫色 更 重 ， 开 花 时 ， 叶 从 中 


中 形成 深 红色 短 杯 状 的 叶 从 。 小 花白 色 , 埋 于 叶 众 中。 喜光 耐 阴 及 酸性 


k 5 
ATA = 
A toe 








土壤 ,越冬 温度 应 
misc, Gals 
SSK o 

D WAR: 
HEHE, AS 
星 花 . AE RAE 
HM FRE RS BK, 
MEAZ, EE 
从 平 铺 地 面 , SE 
AY AB |S) R a) a) 
叶片 连 座 状 排列 
Sem. TAR 
A. 质 硬 , 边缘 呈 HE RR 
HEAR, BR, 叶片 
绿色 ， 有 银白 色 的 饮片 。 花 小 ,白色 ， 隐 生 于 莲座 状 叶 处 中 。 高 明亮 沪 
BE, 不 耐寒 ， 越 冬 温 度 在 15C 去 右 , 根 浅 耐 旱 力 盖 , AIRFTANGER 
FRE. PRE, Sein, 








© ANH. 
XENA. JE 
RAR, FEO As 
مد‎ . ITF ARE. A 
HH, ASR Hix. 
EAA 76 Fe نذا 183 رك‎ 0+ 
AQ, RAE, DAA 
TE. HEHE, En 
润 受 足 光 的 环境 ， 
ARRE ZAS : EEN 
让 的 照射 易 开 花 , BEER. 越冬 温度 应 为 13C 以 上 , 温度 过 低 易 烂 根 。 

D RZ: 又 称 紫 花 凤 有 梨 . IRAR, EETA, HABE, 
Rare, HAFR, JAANE. PER SRS, FEB, Ton 
A, BAHN. 蓝 紫 色 小 花 自 苞 片 间 开 出 。 喜 温润 环境 ， 越 冬 温 
度 趟 宜 低 于 IOC. 

(2) Sas al tt 

a RS RR. 大 多 数 信 15 一 25'C 生长 良好 , 夏季 温‏ اللا 
度 高 于 30C 应 采取 降温 措施 , 冬季 在 10C | 以 上 可 和 守 全 越冬 。 植株 对 光 的‏ 
适应 能 力 强 , 阴暗 处 及 阳光 下 都 能 生长 , BS SRS, TER 30% —‏ 
诈 有 照 过 强 会 引起 叶 色 初 淡 或 叶片 灼伤 。 有 旦 很 难 恢 复 正常 。 栽 培 时‏ ，30%4 
应 选用 排水 透气 良好 的 培养 土 , AURA SA Set I PT RR‏ 
行 而 成 。 凤 梨 嘉 较 高 和 能 空气 温度 ,土壤 徽 湿 ,莲座 逢 从中 经 常 存 水 ， 以‏ 
保持 叶片 良好 生长 。 凤 梨 科 植 物 对 磅 肥 较 为 敏感 ， 施 肥 应 以 氮 、 钾 有 为‏ 
主 ， 少 量 磅 肥 即 可 满足 生长 需要 ， 如 施 过 量 磷肥 ， 易 使 母 株 上 长 出 的 莫‏ 
oie ee Se, A At A ee BRAD AS.‏ 


C. FRIDA 


AA iia. 母 株 死亡 , BEHERTERSE, SRS جز عا ل‎ 
A 1{ 约 10 厘米 长 | FH. BIO AUT EU TRABA. RFEHAR, 
ARHTEREM, ARLE. BTA, SHE, PAR 
印 可 生根 。 对 于 难 生根 的 果子 蔓 及 铁 兰 类 ， 可 用 生 艰 粉 处 理 再 择 插 ， 或 
竺 慕 芽 长 出 2 一 3 条 根 后 切 下 盆栽 。 - 12-1 SHR] BQO, 8 
AUR, ARA Sl ay AY ee SF FT HG SE 








-ll 





oH OE at ee 











3. FALTA 


1) 购买 凤梨 类 花 和 着 时 应 选 株 形 端正 FARR. Arne. AT 
FREI FAA, 才能 保证 植株 开花 ,者 选用 开花 植株 ， RATE SA A 
仲 出 叶 直 的 植株 ， 观 赏 时 间 长 。 





(2) RA ABARAT. 吸水 肥 能 力 差 。 小 苗 上 人 盘 后 . SEITEN 
F. 空气 不 宜 过 于 干燥 ， 和 否则 叶片 卷曲 枯萎 ， 影 响 生 长 。 浇 水 也 不 宜 过 
F, 生长 李 只 要 保证 土壤 湿润 即 可 , 且 始 终 保 持 叶 从 中 有 水 ,并 通过 喷 
雾 或 叶 面 淋 水 ,提高 环境 的 空气 湿度 。 对 于 冬季 休 了 眼花 种 业 ， 保持 贫 土 
fA, TAP AE. 不 宜 存 水 ,水槽 内 水 分 可 每 周 清 偶 一 次 。 如 遇 塞 潮 
TU BY UAE POR BAC, 冬季 宜 摆 放 于 日 光照 射 、 距 窗 边 20 库 米 的 地 
A. RE TMH TIRE, 春秋 生长 季 应 充分 接受 光照 , EBA 
环境 。 室 内 养 扩 凤梨 已 昼夜 温差 过 大 ,万 其 冬季 要 防止 低 湿 次 洪 ， 夏 
= NAME Em. HERA KISS. 
(3) RPTE AIT EBDE A EPO AA BB Ae, 注意 选择 含 
BCD ARCA, MO 2% ARE MRR. CES سوم قم‎ NR, جد‎ 
秋 后 停止 施肥 . 





de $ E a =, | 
u a $ 4 =. a ir A a 
+: Se ‘ath? 


(4) 凤梨 开花 以 后 ， 叶片 由 外 向 内 逐渐 死亡 ,但 植株 仍 需 进行 正常 
MUKA PSHE, (EER REE, TERA IEKE, THEE 
的 叶片 去 掉 ， 使 芽 有 顺利 生长 。 

SF 从 期 调节 的 方法 : 凤梨 科 植 物 分 株 后 , 经 8 一 20 个 月 即 可 开花 。 
一 般 培 养 30 叶 龄 (包括 已 落叶 } 可 自然 开花 , 20 叶 龄 可 人 人 工 催 花 ， 开花 
组 内 种 业 不 同 而 不 同 、 有 的 冬 春 开放 .有 的 夏秋 开花 ， 开 花 可 持续 3-- 
5 个 月 ， 如 蛋 控 制 花期 ， 度 保证 植株 有 足够 能 时 面积 ， 保 持 白 日 温度 高 
d 20C., RHA TAHA AT ta eR 4 一 8 向 后 开花 ， 

FRE A APT (HE‏ كار وق FI 50 — 500ppm‏ قات 药剂 公理 : AA‏ هذا 
TK). KH 5ppm FZ BREAN MPF. ik 5 SANG,‏ 

O 将 2 个 就 透 革 果 置 于 盆 内 ,用 塑料 袋 密封 ， 期 间 不 淋 水 ， ta 2 E 
fa 2k, ê RE FH BO Oy 


4. FRASER 


AMT SER, BO ayy ل وف قار قي‎ Ro SEP نز جك‎ , 
ERE AMORA SY A AES Bee. MENTE SAGAS. 





ha 








E 
E 


Se ee ASR ELT. FEA. IH, AAT: NERA 
HE, ANY, Wess. ae. ARTE, 13, BETS 


A] ft FR o 





|. 形态 特征 与 生态 习性 


(1) 形态 特征 

RESTAS., IK, APR, SCARIER, HES 
MERSER., AELE, KEAR, H3050 厘米 ， 宽 5 一 
OEM, 叶 色 、 叶 型 变化 多 。 地 下 部 分 具 发 达 的 币 贸 根 茸 ， 和 白色 ， 易 发 
SHS. MEAR AE II HAD, RRS, SERRE. 

D TERE: HAHRSHE, PRAERRSRREMARR, 

D ESTAR: MAURER. HIM FARGER. EE 
RE RT BAM E ARK E, 边缘 为 红色 ， 老 叶 全 为 紫红 色 ， 





3 ZERE: 叶片 狭长 、 披 针 形 , 笠 向 生长 ,中 上 部 略 弯 曲 下 垂 ， 
叶 面 沿 叶脉 分 布 有 乳 黄 及 草绿 色 条 纹 ， 吐 缘 为 红色 镶 边 ， 

@ RIRE: KMAR, OHA, Se. 

(2) AP ASS] HE 

AR IR OR, 适 于 企 热带 和 亚热带 地 区 生长 ,其 生长 适 温 为 
UIC, 冬季 保持 在 10C 以 上 较 好 。 喜光 也 耐 阴 . BBS A HEKE 





PR eT A AE (HR) 








Pi ee fee. 

FO! att بويك‎ Pg 

N 3 1 e il > Boe WP 

AA hh > 
i Anita cito, al 
A ب د اتوم‎ 


ur, 
DH pag PEA 


Y 


y 1 
an 


Faai 
,局 电 


LE 


= 


xt 


any 


F1 e Y 


is 


A و‎ er A 
dl = و‎ i طرف أ‎ r y 
- ee, su” 


ail arm 
ممم‎ LL الال‎ 


Ei. j w à 
af 


aiii TAF zn 
E) 





Rs, SBE ATED AM, MSR EK AR, TERR, K 
AHH, MIRE KA”, (WHAM. BK. MEINE. 

2. FEF 

(1) 打手 繁殖 

AREI (温度 以 21 一 255C AR), WARS ~10 EREK, By 
ATA. 每 个 插 和 一 般 具 有 3 个 芽眼 ,插入 泥 收 与 河 沙 混合 而 成 的 清 疾 
基 夺 中 ，3 一 4 其 后 即 可 午 根 . 


(2) i RIE 

SAR 6) Fl AS) RE OSA SE. 自生 长 点 向 下 30 一 40 厘 米 
SD ERMA R/ B2. RI ER. Sp boat BSR, 一 个 月 后 可 生根 ， 
(aR RS BER, TE TRIE. 

(3) DARAS 

ETRA BRE لل‎ IEE E ER. 另行 培育 ,成 为 一 个 新 的 植株 。 











it di 
a Ty F1 


k Fij لع‎ 
ع‎ a! F sg 





EUER هم اج‎ ek 
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E 4 Dr 


Au I 8| 22 Ge 








AEREA S E 





iD STAT DAR 3 ل‎ RHE 





I. FE RIZA KA Fear RB 

(1) BEEZ 

中 Sei. 用 于 培养 高 大 干 型 植株 ,一般 冠 幅 较 小 ， 适 合 于 居 
室 、 办 公 室 落地 陈设 。 

O 多 株 侣 裁 : 可 快速 成 型 ， 丰 满 树 体 ， 适 于 小 型 盆栽 ， 摆 设 几 架 . 
书桌 。 

O BAAR A MMR, 一 般 3 一 4 煌 ， 或 高 低 错落 ， 或 彩 叶 绕 柱 
环抱 ， 形 式 不 一 ， 可 根据 居室 、 厅 党 结构 ， 随 意 配 置 。 

(2) 养护 要 局 

O AEEKSE E 
TIP MEM BRS. 使 株 
形变 差 。 一 般 于 春 未 结合 
茎 秆 修剪 ， 贸 基部 20 厘米 
SAREE., TRS 
م د‎ LMR SRE, 8 
生 新 枝条 , 佳 原形 丰满 , 前 
下 的 茎 科 可 截 成 播 条 进行 
FFE RIE. 
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D 生长 期 光照 过 强 易 使 叶片 老化 、 BRREHR, Teer 
TREE. 

D ELE ERE, ACSA, SACP قن‎ Oe 
小 的 现象 . 对 于 花 叶 品种 , 则 应 少 施 氮肥 , AN S| AEH EE AME A, 

O KREBS. 环境 空气 干燥 易 造 成 叶片 干 尖 及 边 绿 发 黄 。 和 而 冬 
EIA RE. SERE MR AAN AA, 

® 合理 控制 越冬 温度 , 不 宜 过 低 , 如 长 期 低温 , 104 26 41 E, OF 
Se TRS BR, OPEN Se, BARB At 
200, Beam. WAI ع‎ 8 501 ١. SAKE. 


nn aa 


4. WL عل‎ ER 1 


(1) 常见 病害 

OMA: 发 病 时 叶 缘 有 病 斑 出 现 ， 湿 度 高 时 ， 病 斑 扩 展 ， 叶 面 
有 稀 朴 的 孝 层 ， 尤 其 高 温 高 混 时 发 生 严 重 。 应 加 强 通 风 ， 剪 除 病 时 ， 并 
BA 1000 倍 的 甲 基 托 布津 溶液 2 一 3 oR. 可 有 效 治愈 。 

O AH: RIAA wm, WARE, FERN, SBME. 
叶 尖 向 内 枯 焦 ， 这 是 植株 缺 铁 引 起 的 ， 可 用 0.2% 的 硫酸 亚 铁 溶液 对 叶 
Ham, DAA, FREIHEIT, 

2) 常见 虫害 

FABRE TAR) 主要 是 因为 室内 通 反 不 良 及 空气 干燥 造成 , 可 
在 叶 面 距 水 或 用 洗 夜 粉 水 氛 拭 去 除 , 即 可 有 效 防治 。 另外 ,在 2 一 了 月 有 
红 蜂 蛛 为 害 叶 片 ， 可 用 1000 AJ =F 25 ORR B4 


5. 其 他 种 类 


I) BeOS (REPRE) 

其 根系 黄色 ， 叶 宽 线 形 ， RM. MESURA, FERRE, BAR 
说 形式 为 二 株 老 糙 合 栽 ， 商 低 错 落 。 其 常见 品种 有 人 金 心 香 龙 血 树 、 黄 边 
SALIA, BIRR { 即 太 阳 神 }、 百 合 竹 、 银 线 龙 血 树 等 。 

(2) BATT 

中 小 型 盆栽 SHUTS, Be, HA Be. HE 
ESE, HARE SH, 如 切 茎 秆 组 合成 的 开 运 性、 多 株 编 织 而 成 
的 网 格 形 、 小 型 盆景 . 盆栽 竹林 等 。 














N PPR EST 


PERERA, 多 为 常 绿 宿根 草本 花卉 ， Hr a, 叶 色 
多 变 ， 叶 面 上 常 有 美丽 的 色彩 , 是 目前 常见 的 室内 小 型 观 时 植物 。 可 讨 
ود عد‎ HS. 客厅 和 卧室 ,在 明 竞 的 室内 不 需要 直射 阳光 就 能 正常 生长 。 
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REF MATA AA : 

(1) OA 

FLOP PIF ABRE TIF. HRMS, HERE, 525-7 BK, & 
Spb RAR. COREA, ARE. GOR. ER ARR, 9 
WEITER, PRA. eh. At. 

(2) KANTE 

TR = 30 一 100 ER, SARIZ. DAR, IPA BERETA Ot 
PEER, See. SRS ie, 
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A I 1 











(3) AMAT 
4 

FS TI XM 
ABO PIS. 25 
24 00 Je XR, MER 
2) 45 Bae, Ot SF 
ERRE, ERP 
稍 大 ,平展 ,叶片 有 
ERR ASE. EX 
#5 5k TK BY OR ER IT PR 
Pee, ARE 
PAAR, BEA 
FAIR. BSH 
的 喜 阴 观 叶 植物 。 





















عد جه EIN‏ 


1， 生 态 习 性 


不 和 和 而 sy uhr لد‎ A a aro r 














2, KAT ik 









I 分 株 繁 殉 
生长 旺盛 的 植株 每 1 一 2 年 可 分 蔓 一 次 。 
分 株 可 结合 换 盆 进行 , 通常 在 5 月 中 旬 天 气 转 
Eat لا حت‎ | eRe, HENE BY 
出 , 持 去 根 际 的 旧 培 养 土 , 分 成 数 从 , 分 别 用 
新 培养 土 栽 植 在 盆 中 。 应 掌握 合适 的 分 株 时 
加 ,如 果 分 株 时 气 
MAME. PARADE 
RE, FAR Sl He 
RE. DRA 
生长 健壮 ， 整 齐 的 
植株 ， 不 宜 过 小 ， 
”以 人 免 影 响 新 株 的 生 
长 。 MRR IX 
Ark, 置 半 阴 处 养 
oO ER AT FC 4B RR 护 , 发 新 根 前 要 榨 
AAE HTH 制 深水 量 . 
TIA) 








y 








(2) FFE FEE 

EKETA BREF MEBE HEF A, IRMA, 7] 
HERALA ET. NEE, 托 插 于 温度 为 25 一 30C 8931188 عاط‎ L. 
保持 较 高 的 空气 湿 麻 ，3 一 4 周 后 可 以 生根 盆栽 。 


3. ERE Hap wT 


N 盆栽 基质 

一 般 以 疏松 的 府 时 士 1 或 泥 完 土 1 混 以 珍珠 和 岩 和 少量 基肥 瑟 制 而 成 ， 
不 可 用 类 重 的 园 土 。 每 年 春季 新 芽 生 出 时 换 盆 一 次 。 竹 苹 奖 植物 根系 比 
较 浅 ， 可 以 用 棋 浅 的 花 盆 栽种 。 

(2) 日 党 养护 

MAA SRE. WANs. HEN. MER 
BERA 60% 的 阳光 ,可 将 其 放 在 其 他 较 高 大 的 植物 下 面 养护 ， 并 经 常 
在 叶片 和 植株 周围 喷 水 ， 以 增加 空气 湿度 。 每 1 一 2 周 施 薄 肥 一 次 , 促 其 
生长 健壮 。 

(3) 冬季 养护 

冬季 室内 栽培 时 ,夜间 温度 度 在 15C 以 上 ,白天 远 度 应 在 20 HL, 
固 北 方 气候 干燥. 加 上 室内 多 有 上 晒 气 供应 ， 空 气 湿度 较 低 ， 家庭 养护 时 
可 将 植株 用 塑料 膜 军 起 来 ,或 放 在 玻 搞 灯 中 ,以 提高 空气 湿度 ,减少 植 
株 的 水 分 蒸发 。 竹 芋 奖 花 章 冬季 处 于 半 休 眼 状 态 ， 盆 士 稍 干 为 好 ， 过 温 
则 易 烂 根 。 另 外 冬季 低温 时 .植株 常 出 砚 叶 片 卷 缩 、 先 端 枯 死 的 现象 ， 
这 年 植株 体 眠 的 表现 ,在 正 芝 养护 下 ,植株 在 春暖 后 还 可 从 基部 发 出 新 
Fo 








N. HFHH 


py ake RE, ERIC, FERRE. MERE. 极 适合 用 
来 美化 居室 ， 是 良好 盆栽 花卉 。 

1. 形态 特 证 与 生 
As te 


(1) 形态 特征 

ERASE DE 
HE ESE A 
BRIA MAR. حك‎ 高 
14 一 45 BK. A. ABB 
AR. IT a+, aes 
AH. BERRA, RFE 
FRE, «REL. AAS 
PRE. 品种 较 多 ,四 李 开 伦 
不 断 。 表格 ; 








A ESE 

OREA: WE 
A. BETH. FEE. 
590 15023, د حك‎ SEFÊ 
HES, 20%, TAKE 
E. LHRERAEHR. 
叶 背 画 呈 紫红 色 ， 花 序 较 
AL, ASIA SOBRE e 
色 为 粉红 色 、 日 色 或 深 红 





+ 色 , 生长 势 强 ,栽培 容易 ， 
AA AS AK Ê E نا‎ 








ee | | Ad 1 4k E (AE 
‘ame GFR HAH, 


使 株 型 不 整 ) 


QRS: BEN AAR AIRTER RIRE., HAZ 
RS TRIE CH, 时 基 生 , AAE, FR RMA SRR ee, E 
ENT. AK, 湿润 . 半 阴 环境 . EE20- 29 ب)‎ , SEWEIOCUL., 
AF EE PA, SEAMEN. 需要 较 多 水 分 , RHK., BREA, Bite. 排 
KRINIE. BEFEHL, 

DRT SH res: OSA, RAAR, ARE, PASA 
MUU NEE PARR, BAR, Br, SRR و لا د‎ 

DIAREX: 球根 秋海棠 又 称 茶花 海棠 ， 为 多 年 生 草 本 ， 有 篇 球 
HEADERS. HERO EA, FE TANCE, RERS, 花 太 而 美 
N. EFE. mZ, EARM TF. BARR SUK, RA 














2% 2 q” =i 0 
عق كرس ع‎ + 
TO = + Bu Fan” 本 
FF REF UCN ت‎ ` 
> i A 1 - 1 
١ vg r sh. a 
r er LIE ب“‎ E = j 1 P 5 r | Pia, 1 
= ay te oP ae = | l 3 hi 
١ o اج‎ a. I 1 
TE I IT TEA » i 
3 را‎ a? 
E Ey TES ge Ea | E na z 
ik 4 FE) | J 


A. خب‎ ya 
35 CRE) AOE BARRIS, 4401558 4 15-250, 1-2 ARA, BWR. 


kitti, (EO RRR. ARERR. 





Al 生态 习性 

四 季 秋 海棠 原 产 巴西 热带 和 
UE ALTAR TS BASE ha, لتر كك‎ 
ABSA. INGA. RE #8 
烈 阳 光 ， 冬 季 可 接受 充足 阳光 。 
不 耐 干 旱 . 亦 不 耐 积 水 ， 不 耐 科 
APTS, HEHE 18— 
230, — MEME AE RAT 7 — 
8 © .要求 富 含 腐殖质 . 排水 良好 
FA ME ok fee ME AS EH. 

E. SERA E 


(1) 播种 繁殖 

四 季 秋 海 常 种 子 极 小 ,种 子 
22. 24738, — M BAe 
殖 ,。 播 种 应 少 播 . BRP Be, 否 


则 苗子 过 窗 ， 生 长 细弱 , BE, Are, 不 加 肥 , 抹 平 表面 后 ， 
BAHT. BABI. MRAUK., EEE, 阴 处 养护 ,温度 在 18 一 





2 已 时 ,2 一 3 周 后 可 
HFA, 有 3 一 4 片 真 
TH ERR. 

(2) 持 插 繁 殖 

有 些 重 办 品种 不 
能 结 种 子 . FE AFH 
AL. HSA 
SEA EK SEH TT. FR 
1 0 1س‎ 5 EH = E 
入 素 沙 土 或 珍珠 岩 插 
AL. 用 塑料 膜 密封 
RE RHA EH 
18 一 20'C ，2 周 后 可 
MAb aR, 








y 











四 季 秋 海 某 通 常 于 1] tn 
室 播种 ， 初 夏 定 植 。 盆 栽 室 内 观 
赏 可 根据 要 求 的 花期 播种 ， 一 地 
描 后 8 一 10 周 开花 ,元 月 份 播种 ， 
ARMEE. 8 月 份 播种 ， 元 
EER HIF, -ATER 
F, 此 时 气温 高 , 湿度 太 , Ê 
EFE BA FHI, ISA كك‎ Ale A 





She ARE KEE, ANH KESR tA MFR‏ قن زليه 
MRSA She. BREHEAERATS- 1 8 ERR A, 在 栽培 过‏ 
程 中 要 注意 摘心 ,促进 分 校 ， 使 每 盆花 变态 丰满 . BERD2 INS‏ 


株 有 4 一 6 个 分 核 。 





ER HE Fk ê of 


AAR. BAA 
Art AR ETA SE. RPT 
+, FERALAS RE A 
MERAL. 盆栽 之 前 加 
dd = RRA ATAR, 
208%. RE. SHS. 

AAW Bla KT i 
下 养护 ， 可 换 盆 一 次 ， 同 
IE HER, EE, IE 
APRA, WEIK 
追 一 次 稀 液肥 , 盛夏 停止 
BAC, Kar, Zu 
再 恢复 正常 肥水 管理 , = 
AAN, E [AL 
NER. Editt FE & 
RM, ERE IRAR 
fox, WERE ABA. BX 
Ao ROE RL Sb FFP. 





HY thik K 


四 季 秋 海 党 一 般 花 后 剪 去 花枝 ， AAA, RA, 在 
EREHE P, KIFE. ERIM ES. BREEN, TERS 
Ho 

4. PLAK ERA 


四 池 秋 海 淋 夏季 通风 不 良 ， 易 患 白粉 病 ,， 可 用 代称 锌 防治 ， 生 长 期 
节 故 生 卷 叶 蛾 幼虫 为 害 叶 和 和 花 ， 可 喷 酒 乐 果 防 治 , RENDERER., 可 
A CHIE. 





橡皮 树 叉 称 印 度 橡 皮 树 ， 为 又 科 榕 属 常 绿 升 森 ， 攻 时 片 终年 常 绿 、 
OY} SESS. 株 形 优美 是 常见 的 庭院 与 室内 盆栽 观赏 花木 





| . 形态 特征 与 生态 习性 


{1} 形态 特征 
橡皮 树 原 产 于 印度 及 马来西亚 湿润 的 森林 中 , 植株 高 大 ,可 达 20 一 
35%. WAAR, As, Beta, Asc. TAS. Ita 
PSR Eke ee, FERRE. HARE, MRA Teoh. | 
| REFERE. ه18 |30 8 و ل جه جد ل أل‎ . EE. MEERE, 
+ +R Be A Se EME: 
D git Be, Of ase ae. 








[= 
| نك ماب‎ 
Na " FEB 
iy a 
| ie ۸ 
a 
i 
= 
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> =. f a 
5 , = F i 1 ws Fa 


TSOP 95 


D HIRE Pt MR ENTAR ا‎ 


: 7 i Kar: Te +. x 
A tens 
5 = pn / y E T i 


a aoe | bet y aw ot 





PL 


Abt. OTA ASI. 繁殖 力 弱 , 生 


oO BARRA: IRI. SAH, 


榕 属 的 其 他 植物 有 : 


D RA: MBBS, $ 


TE, OPS mists. BEY‏ الك عه 


的 室内 喜 阴 观赏 植物 , 一 般 室内 观赏 4--6 周 后 要 移 到 光线 强 的 地 方 , 加 


94 FF $f — FS FH 18115 FH FEK 
EN, HERR S ود‎ 2 
九 栽 培 品种 。 

QD SUR. ERT 
AR. SA SP RAD. MA 
BL. tes, he 
Ae. I SCRA ge, Au 
E. Ara. BFR NHR 
载 ， 是 优良 的 室内 观 叶 植 
2. E FARS, A FAH 
FG 4s SR ATLA T ie F 4-6 
A. 











TE REAP Ai RIE de 














D er WARTA. AFZSTER. 
HER. RAAF. 植株 喜 阳 也 春明, Ge 
亮 的 室内 可 以 较 长 时 间 观 赏 ， 在 阴暗 的 室内 
放 胃 2 一 4 周 后 去 换 到 光线 强 的 地 方 恢 复 养 护 
一 段 时 间 。 榨 树 是 培养 树 柱 倪 车 材料 。 






rl 





al ¿E F. Gh تلفي‎ N 
<= 21 fl ااال"‎ EA افاي‎ 

DAME: 株 高 80 一 150 厚 米 ， 叶 片 革 质 、 纸 长 呈 线 形 ， 稍 下 垂 ， 
TER RRE., AWF, 背面 色 较 淡 , 中 脉 背 面 突起 嘻 龙骨 状 , 黄 绿色 
RRAK. PLANS RAR. EA. BRIE, HS 
易 。 

A} ENTE 

檬 皮 树 豆 阳 光 充 足 和 温暖 湿润 气候 . 也 能 耐 阳 。 其 适宜 生长 的 温度 
229-250, 冬季 最 低温 度 为 10C。 在 粘土 中 生长 不 良 , BETER NRE 
酸性 | Re {适宜 pH 值 为 6 0-70), HAKAR. hits SAS, = 
Re AIS Ae. FERS HOT AEH, Ad, 


2. FEA 
方法 












(1) 打手 繁殖 

— As 1715 E BF 
PR. ARE 15 © 
以 上 融 可 进行 ， 但 以 
9-9 HASE., 58) 
STFA SEH, 
2-3 TEME, E 











BR RE E HU oe 
住 ,防止 乳汁 外 浇 , 保 留 
顶端 1 枚 叶片 。 为 减少 叶 
HER. RRB He 
BY AA A HR SF, RA 
AHANA. THA 
Æ. 杆 揪 深度 以 3 一 4 厘 
米 为 好 , RE SRE, 
过 浅 ， 插 条 易 倒 体 。 另 
外 ,为 节省 材料 , 可 进行 
Êê fh, ع2‎ BH د‎ FEE 





RIES BT. RAZ HF FERRER. 节 上 保留 2 一 3 厘米 长 的 “小 
RT. REET ASTER. 使节 部 的 0r 芽 和 沙 面相 齐 。 经 30 一 
SO A TEAR ARR A ARE FGA MEEBO. HS A 
Ta 

2) BER 

ATAR FRA ) 20 1 EER). BAN A E 
جد ل بت‎ LAA FE RAR BEM A ON a, FBF 
IN Fe TO] PAR FR Oe جل بلا‎ A BDO A للك‎ SE 
BRIS TAS ACHE ARE. TERRA T. BE FIRK. 











AL aay 


3. HAs RIF a 

(1) 8221 

橡皮 树 根系 宏 达 , 生 长 速度 快 ,家 庭 陈 没 应 将 株 高 控制 在 一 定 范 转 ， 
Fe BRASS. 盆 士 四 网 可 放 蹄 甲 片 作 基肥 , 辐 时 适当 修 前 
AR. REG ER IR IN BE HE A FE FFB GE. 则 应 充分 妇 皖 其 生长 迅速 的 
特点 ， 和 每 年 换 土 换 贫 一 次 。 一般 从 第 五 年 开始 转 入 太 本 桶 ， 上 以 后 注意 检 


SS 1815 ١ O AC LIR ARTE tA ee hE oe AAA BIA E 








2) 肥水 管理 

式 应 树 喜欢 太 肥 天 水 ,成形 后 的 植株 水 会 因 大 水 而 漠 死 ,也 不 会 因 
AE O ERE, 但 水 过 大 则 会 生长 . 家 艇 培养 的 植株 , 为 了 控制 它 的 长 势 ， 
应 午 握 间 干 间 湿 的 淋 水 原则 。 夏季 室 外 养护 时 ， 每 天 沫 水 一 次 ， 每 半月 
施 液 肥 ' 一 次 。 室 内 陈设 待 土 变 干 后 再 淋 水 、 不 能 干 透 再 淋 ， CBOSS 
7K. AEREA, MAME kA TT., AA. EA FEK", & 

ERE, REEE, RES LABIA, BERK. Bil KAN 
AMZEERHR, 

(3) 45 

ARETE IER A sk, MOA RAE ز2‎ 55 . MIET, MII EE FE RE 
ARE, SRR AN, 应 将 顶端 的 枝 梢 前 掉 , 使 高 度 不 超过 380 厘 米 ， 
了 这样 很 快 菲 发 多 条 侧 板 , 选 留 3 个 不 反方 名 的 枝条 .作为 树 体 的 骨 十 枝 ， 
FESTA AE. 3 个 侧枝 生长 1 一 2 年 后 ， 辑 时 肥 水 充足 ， 长 度 可 
حمر‎ BERKALA, NAHER. WREE THL SEK, EMNE EI 
rao eM, HORSE. 了 是 .“ 三 权 九 顶 ” 的 基本 树 形 形 成 ， 
以 后 逊 应 对 过 密 的 交叉 枝 ， 平 行 枝 和 内 和 句 枝 进行 朴 剪 ， 并 剪除 枯死 枝 ， 
EARS FRR. WIR AE SAK, EB HEF O ARE E 
كر‎ SLIT. A FHT. 降低 树 势 . 
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1 一 、 FB 党 


د سرا 
ne 7.‏ 
Bun an‏ 


BERNER. HE SER (MMT FF. Jy FRR FEAR RE 
7. Fase Am. AAA ELEI RHEIN . a RES . r te 





I; fi SASHES EARS YE 


HS StS PRIS 30 BORA, SRE. BERFE. ERST, t 5~ 
8k, AENA, TARE. BY. AHAHPAS SESH. TE 
内 盆栽 养护 ， 高 温 蚂 湿润 半 阴 环境 、 ER MARIER, PMS, 
适 宇 的 生长 进度 为 20 一 25 避 ,越冬 最 低 通 训 须 保持 企 10 避 左右 , Bei 
{fax teint. RIFA. 








常见 的 品种 及 其 形 访 特征 如 下 : 

(1) BEES Stee, REN 面 分 布 有 太 小 不 等 ， 不 规则 的 黄色 班 块 。 

(2) MAHER (PRAT, EAB, Mf 5~8 4K, AR 
عدر‎ FU AA Se HRER 。 


(3) Esk. SY HER. BAAR RE, MIN. WHA. 
ABER HAARE FARR SP Dab. RA ILIRE Heii A 


NEE, OF ABA AE, 
2. IA 


ee Û RE MET RA TF. ABRA A (BESER). 8 
发 育成 熟 的 1 年 后 枝 条 , دق عل‎ 10 HK, BIBT, RAF E 
中 ， 洲 透水 .用 塑料 薄膜 密封 .保湿 保湿， 一 个 月 后 即 可 生根 。 


3. KERN AR TPR 


(1) 栽培 形式 

O 单 株 栽培 ， 即 每 盆 种 一 林 。 选 直径 15 EKA. FAS 
15 一 20 厘 米 时 摘 去 顶尖 , 促 发 分 枝 , 根据 株 形 决定 留 枝 , REESE, 
经 半年 培养 ， 株 高 即 可 达到 30 一 50 厘米 、 适 家 室内 小 盆 观 赏 。 

O SMS: Me ROTA. 选 直径 25 厘 米 的 花 贫 栽 填 , B 
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中 央 立 一 支柱 支撑 株 苗 ,在 苗 生 长 过 程 中 ， 随 时 捆绑 在 支柱 上 ， 防 止 向 
外 倒伏 ， 保 持 植株 直立 生长 ， 不 分 枝 ， 适 言 窗 内 中 贫 观 赏 . 

(2) 养护 要 点 

D 室内 养护 鹅 党 柴 ， 宣 置 于 散射 光明 亮光 照 处 ， 腔 证 每 天 有 5 小 
HER. AKRAM, SSBIRAEK. 叶 色 不 明亮 。 夏季 室外 状 
PAN, REE 50% — 70% HER, EAHA BER, 

2 PO وزع‎ O 也 
可 用 肥沃 的 沙 质 壤土 。 每 年 春季 新 芽 萌 发 之 前 应 换 盆 一 次 , Jesse 
土 ， 换 新 土 栽植 ， 

O 严 潼 柴 易 彰 发 徒长 枝 ， 需 注意 整形 和 修剪 。 庞 大 老 株 可 结合 换 
分 去 掉 大 部 分 枝条 ， 修 去 老 根 及 卷曲 根 、 以 利 新 生 枝叶 靖 生 。 单 株 栽培 
植株 可 在 每 年 抽 新 芽 之 后 适当 摘心 ， 促 发 分 不， 丰满 株 形 。 

© 室内 养护 鸟 常 柴 ， 应 经 常 对 叶 面 进行 喷雾 清洗 ， 以 使 叶 色 亮 绿 
生动 。 生长 期 间 , 每 10 一 15 天 施 一 次 稀薄 的 速效 肥 。 冬 季 修 眠 期 间 不 施 
fe. Deak, RRL PENT, 
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Beh. RAE EAS‏ .كك من عن ع مد جو جنم 
ER, 时 色光 党 、 U =e ÊÊ ER Jr DAM E ET nme. + h‏ 


EARRA. EAT IMI. = 
1 . AG BAP E 5 生态 习性 


(1) 形态 特征 

RIG 4 Bah URE AT 7 0S RAS G E HFF AS 4R 
KMS. TEM MSIE NOSE LK, HEF. AUREA MTF 
| 可 用 于 繁殖 。 常 见 种 类 有 


喜 群 和 于 小 叶片 各 组 市 脉 的 上 便 小 脉 幅 端 ， 





.分 布 在 热 市 和 下 热带 地 区 、 常 绿 
栽培 方法 
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D TERR: PERMA RAE, SOBA, MUSE. BE 
ae. MRK, ERE. BRE. 叶片 卵 状 三 角形 , 有 2 一 4 回 羽 状 
SPT. OP AK MARS AR. JOF RAE FLAIR, BF PRE 
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SARA FRA, RNA. Era 13-180, RT OC 则 叶片 
HR. BR RENAME ERR, BRTEHATEET. 

D BAR: TERRE. SEERA, MERKT, SM, 4m 
SHRI E FIRRA AE, SER. AT RRA. RF LMR, PA 
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SRT AS OL, Sime aA. ERA 20-220, 冬季 不 
IPSC. BRUCUIDA., BERANE. SEFER ho H 
把 于 繁殖 . 

(2) 生态 习性 

aR ES Rm AR AE, ذا | ل‎ -- 24 0 条 件 下 生长 良好 , 越冬 温度 应 在 
12C 以 上 。 植株 喜 阴 ， 有 较 强 的 耐 阴 能 力 、 尽 阳光 真 射 ， 在 散射 光 下 植 
物 生 长 旺盛 ， 

WE SER TES TE. 湿度 以 80% 一 80% 为 宜 ， 空 气 干燥 易 
MH ERR. AEFI. TUR RRA. HEAR TERE RR, 
ERK SACRE, 

2. RAK MA A 

ae Ge TR BHA E, BEER RS RRM. eRe 
T. AREA, ARH F HEDA RS Pa A, & 
个 小 植株 至 少 要 有 一 个 芽 ， RENA ASIA. WISH NE 
柜 及 档 叶 。 栽 于 排水 良好 的 基质 中 让 兰 保 滨 ， 甸 心 养护 











5. AER A 

(1) HEHE 

常用 的 盆栽 用 土 多 由 菜园 土 、 腐 叶 土 . ERA ME, AAA 
EIKES, ROI. BFR. REF. BERWAR 1 
لأ ملم ع زم‎ ORR TRE. 

(2) FRR 

生长 旺盛 的 肾 荐 每 年 要 换 一 次 贫 ， 最 好 在 春 未 至 夏 初 进行 ,此 时 醒 
株 正 开始 旺盛 生长 , 换 货 后 可 极 太 地 改善 其 生长 环境 。 AAN - ARE 
K, HERE. AE., HRZ. BAIRR., ERR. # 
sr, WT ERA har EP. 

(3) 注水 

FKE TE RRR STEH A RATE Kap ZN ER IH BT, 
所 以 浇 水 应 适量 。 除 漠 水 外 ,每 星期 应 把 贫 放 在 水 中 浸泡 一 次 ， 共 经 党 
A AREK. MESS TEE. 

(4) HERE 

Ec lie ê tê LN WEAR. MRA eA AA, CIA 
oS. AMERO. 12 22 ل‎ 8 9 . TEER EERE KERR. N 
Pie eI IE A =. عضر ال كد‎ rem, 45 71 2108413 
AE. REJ O. 1-0 2% 为 好 。 

(5) FE BF 

EAER ARIA. KO THRE, EEN FR, 促进 新 生 校 叶 的 
An FE TAR TR. FF RR AUS. MRR ê ê RR 
EA o 


